Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 46 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 05 
Jogo: União São João X Rio Claro 
Data: 13/07/2024 Horário: |15:00 | Estádio: | Estádio Dr. Hermínio Ometto / Araras 
Arbitragem 
Arbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo 
Arbitro Assistente 1: Risser Jarussi Corrêa 
Arbitro Assistente 2: Jefferson Yago Franco Pinto 
Quarto Arbitro: Humberto Jose Junior 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 16:01 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 16:01 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 15:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 16:03 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 15:48 Acréscimo: | 3 min Término 2º Tempo: | 16:57 Acréscimo: | 9 min 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 


Resultado Final: 0 X 0 


União São João 


i Nome Completo do Jogador 
Igor Alexandre Gomes 


| T/R | P/A 


e] 


Relação de Jogadores 


563280/24 


z 


Registro l | E 


Rio Claro 
Nome Completo do Jogador 
Romario da Silva Souza 


| T/R P/A Registro 
563171/24 


| 


1 
Marcos Vinicius da Silva Reis T P | 563762/24 2 | Gabriel Kenji Kimura T P | 563173/24 
Gabriel de Jesus Moraes T P | 56326424 || 3 | Joao Pedro Queiroz do Nascimento T P | 563179/24 
Deyvid Vinícius Almeida Dias T P | 563276/24 4 | Pedro Henrique Oliveira da Dalto T P | 538449/24 
Tallys Santana Bispo T P | 51278923 5 | David Daniel Moura da Silva T P | 563174/24 
Danilo Pimpinati Rocha T P | 564088/24 6 | Lucas Batista Gomes de Melo Arauj T P | 563170/24 
Igor Maduro de Oliveira T P | 563283/24 7 | Joao Vitor Calheiro da Paz T P | 565494/24 
Gabriel Viana Pinheiro Rodrigues T P | 563266/24 8 | Wesley Hudson da Silva T P | 563973/24 
João Vitor Dutra Fonseca T P | 566706/24 || 9 | Cristhyan Noto Souza T P | 547017/24 
Jhonatan Rogerio de Souza Cintra T P | 563261/24|]| 10 | Cauan de Lima Pereira T P | 486713/22 
Jose Rufino dos Santos Neto T P | 566348/24 | | 11 | Douglas Netto Faria T P | 567253/24 
Tales Leonardo R P | 563819/24 | | 12 | Mateus Henrique de Assis R P | 550523/24 
Leonardo Morais Machado R P | 563811/24|| 13 | Henry Eduardo do Nascimento R | A | 508028/23 
Samuel de Oliveira Souza R P | 563759/24 || 14 | Fabio Linderberg de Souza R P | 563928/24 

15 | Jose Alisson Santana da Silva R P | 564540/24 | | 15 | Erik Henrique Rosa de Oliveira R P | 563191/24 

16 | Gabriel Cunha e Silva R P | 563810/24 || 16 | Giovani Vieira da Silva R P | 544126/24 

17 | Ronald Barbosa Raposo R P | 563883/24| | 17 | Emanoel Lima Silva R P | 555117/24 

18 | Gabriel Fernandes Cetra R P | 565962/24 || 18 | Maicon Bispo Dias R P | 532470/23 

19 | Bruno Miguel de Jesus Miranda R P | 563274/24 | | 19 | Patrick Silva Reis R P | 495770/22 

20 | Paulo Celso Balestra Junior R P | 563772/24 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Comissão Técnica 
União São João Rio Claro 
Técnico Raphael Pereira da Silva Técnico 
Auxiliar Técnico Danilo Valerio Sacramento Auxiliar Técnico Lucas Alencar Menezes 
Médico Dr. Luiz Emilio Salomé Médico Pedro de Siqueira Petean 
Massagista Jucelino Ribeiro Marino Massagista Cesar Cesario Silva 
Preparador Físico Rafael Corbo Bighetti Preparador Físico Lucio Lopes Miranda 
Treinador de goleiro | Carlos Henrique Fiz Treinador de goleiro 
Substituições 
Equipe Entrou Tempo 
União São João 7 | Danilo Pimpinati Rocha 18 | Gabriel Fernandes Cetra 60:00 2m 
União São João 6 |Tallys Santana Bispo 16 | Gabriel Cunha e Silva 60:00 2T 
União São João 2 | Marcos Vinicius da Silva Rei... 13 | Leonardo Morais Machado 62:00 2m 
União São João 5 | Deyvid Vinícius Almeida Dias 14 | Samuel de Oliveira Souza 74:00 2T 
União São João 10 | João Vitor Dutra Fonseca 17 | Ronald Barbosa Raposo 74:00 2T 
Rio Claro 8 | Wesley Hudson da Silva 17 | Emanoel Lima Silva - INT 
Rio Claro 6 | Lucas Batista Gomes de Melo ... 14 | Fabio Linderberg de Souza - INT 
Rio Claro 10 | Cauan de Lima Pereira 19 | Patrick Silva Reis - INT 
Rio Claro 11 | Douglas Netto Faria 16 | Giovani Vieira da Silva 57:00 2T 
Rio Claro 9 | Cristhyan Noto Souza 18 | Maicon Bispo Dias 85:00 2T 
Gols 
NÃO HOUVE GOLS 
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Advertências 
Tempo 1T/2T 
União São João Tallys Santana Bispo 52:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
União São João Igor Maduro de Oliveira 63:00 
Motivo:Ação temerária 
União São João Deyvid Vinícius Almeida Dias 68:00 
Motivo:Impedir ataque promissor 
Rio Claro Lucas Batista Gomes de Melo Araujo 16:00 
Motivo:Ação temerária 
Rio Claro Wesley Hudson da Silva 33:00 1T 
Motivo:Ação temerária 
Rio Claro David Daniel Moura da Silva 74:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
Rio Claro Pedro Henrique Oliveira da Dalto 81:00 2T 
Motivo:Impedir ataque promissor 
Rio Claro Gabriel Kenji Kimura 86:00 2T 
Motivo:Retardar o reinício do jogo 
AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 
Expulsões 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido substituições, atendimento médico e transporte dos atletas lesionados. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Giovanna Volpi del Bel - CRM:238336 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada a relatar. 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 
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